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Smoke Day 14 


11/04/1993 


Method Texas Tar & Nicotine 

Smoking Machine KC-5P 


20 mi extracting solution 
3 cigarattes/trap 



Water 



Corn 

Bar. 







Pad Blank 

(mg/dgt) 



Bar. 

Scale 







1 

0,00 



(mm) 

Temp(C) 







2 

0.00 



754.9 

21.2 







3 

0.00 







PORT# 




4 

0,00 





1 

2 

3 

4 

5 

Ave 

5 

0.00 



Air Flow (mm/sec) 

175 

165 

204 

173 

211 

186 

8 

0.00 











Average 

0.00 



Avo 





Corr 





Butt 

Oigt/ 

Puffs/ 

Tare 

Gross 

TPM 

Water 

Water 

Nicotine 

Tar 

Date 

Run # ID 

(mm) 

Trap 

Cig 

(g) 

(g) 

(mg/cigt) 

(mg/dgt) 

(mg/cigt) 

(mg/dgt) 

(mg/cigt) 

11/04/1998 

1/5 IM-16 

30 

3 

10.13 

31.4809 

31.6243 

47.80 

14.93 

" 14.93 

2.06 

30.81 

11/04/1993 

11/1 IM-16 

30 

3 

10.90 

30.7766 

30.9276 

50.33 

16.82 

16.82 

2.05 

31.46 

11/04/1993 

lii/2 IM-16 

30 

3 

10.33 

30.7283 

30.8777 

49.80 

16.76 

16.76 

2.00 

31.04 

11/04/1998 

IV/3 IM-16 

30 

3 

10.43 

31.0714 

31.2220 

50.20 

16.51 

16.51 

2.04 

31.65 

11/04/1998 

V/4 IM-16 

30 

3 

10.23 

30.6322 

30.7730 

46.93 

15.56 

15.56 

1.94 

29.43 

11/04/1998 

VI/5 IM-16 

30 

3 

10.00 

30.0015 

30.1389 

46.80 

15.39 

15.39 

1.87 

28.54 


Average 



10.34 



48.48 


16.00 

1.99 

30.49 


SD 



0.47 



1.91 


0.80 

0.07 

1.23 

11/04/1998 

1/1 TX9&-15-10 

39 

3 

13.00 

29.3117 

29.3811 

23.13 

3.37 

3.37 

1.24 

18.52 

11/04/1998 

1/2 TX98-15-10 

39 

3 

12.60 

31.0960 

31.1653 

23.10 

3.67 

3.67 

1.19 

18.24 

11/04/1998 

1/8 TX98-15-10 

39 

3 

12.87 

30.7843 

30.8533 

23.00 

3.70 

3.70 

1.22 

18.08 

11/04/1998 

1/4 TX98-15-10 

39 

3 

12.90 

30.1498 

30.2153 

21.83 

3.55 

3.55 

1.15 

17.13 

11/04/1998 

11/2 TX98-15-10 

39 

3 

13.20 

30.5537 

30.6213 

22.53 

3.38 

3.38 

1.18 

17.97 

11/04/1998 

11/3 TX98-15-10 

39 

3 

12.93 

30.1773 

30.2470 

23.23 

3.52 

3.52 

1.20 

18.51 

11/04/1998 

11/4 TX98-15-10 

39 

3 

12.67 

30.5824 

30.6544 

24.00 

3.71 

3.71 

1.21 

19.08 

11/04/1998 

11/5 TX98-15-10 

39 

3 

12.67 

31.0438 

31.1095 

21.90 

3.39 

3.39 

1.14 

17.37 

11/04/1998 

ill/1 TX98-15-10 

39 

3 

13.00 

29.3055 

29.3736 

22.70 

3.36 

3.36 

1.24 

18.10 

11/04/1998 

ill/3 TX98-15-10 

39 

3 

12.30 

30.7672 

30.8347 

22.50 

3.67 

3.67 

1.14 

17.69 

11/04/1998 

111/4 TX98-15-10 

39 

3 

12.30 

30.5129 

30.5826 

23.23 

3.67 

3.67 

1.19 

18.37 

11/04/1998 

ill/5 TX98-15-10 

39 

3 

12.53 

29.1457 

29.2135 

22.60 

6.34 

6.34 

1.15 

15.11 


Puffs/Cigt 

Ave 

Ave 

Av® 

Air Flow 

1 

2 

3 

%RH T(C) (mm/sec) 

10.0 

9.6 

10.8 

59 

23 

186 

11.0 

10.9 

10.8 

59 

22 

186 

11.0 

10.0 

10.0 

59 

23 

186 

11.0 

10.3 

10.0 

61 

23 

186 

10.0 

10.7 

10.0 

62 

22 

186 

10.0 

10.0 

10.0 

62 

22 

186 


14.0 

13.0 

12.0 

59 

23 

180 

12.0 

13.0 

12.8 

69 

23 

186 

12.8 

12.8 

13.0 

59 

23 

186 

13.8 

12.0 

12.9 

59 

23 

186 

13.6 

18.0 

13.0 

59 

22 

186 

11.8 

13.0 

14.0 

59 

22 

186 

12.5 

12.9 

12.6 

59 

22 

186 

12.0 

13.0 

1S.0 

59 

22 

186 

13.0 

13.0 

13.0 

59 

23 

186 

12.9 

11.0 

13.0 

59 

23 

186 

11.9 

12.0 

13.0 

59 

23 

186 

12.0 

13.0 

12.6 

59 

23 

186 
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11/04/1998 

IV/1 

TX98-15-10 

39 

3 

12.33 

31.0352 

31.1005 

21.77 

3.00 

3.00 

1.15 

17.62 

12.0 

13.0 

12.0 

61 

23 

186 

11/04/1998 

IV/2 

TX9 8-15-10 

39 

3 

13.30 

30.6109 

30.6774 

22.17 

3.36 

3.36 

1.16 

17.65 

12.9 

13.0 

14.0 

61 

23 

186 

11/04/1998 

IV/4 

TX9 8-15-10 

39 

3 

12.53 

29.1756 

29.2444 

22.93 

3.81 

3.81 

1.17 

17.95 

12.9 

12.7 

12.0 

61 

23 

186 

11/04/1998 

IV/5 

TX98-15-10 

39 

3 

12.97 

29.7188 

29.7843 

21.83 

3.39 

3.39 

1.14 

17.30 

12.0 

13.0 

13.9 

61 

23 

186 

11/04/1998 

V/1 

TX98-15-10 

39 

3 

12.93 

29.8211 

29.8861 

21.67 

3.08 

3.08 

1.15 

17.44 

13.8 

12.0 

13.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

V/2 

TX9 8-15-10 

39 

3 

13.33 

29.9037 

29.9680 

21.43 

2.91 

2.91 

1.15 

17.37 

12.9 

13.0 

14.1 

62 

22 

186 

11/04/1998 

V/3 

TX9B-15-10 

39 

3 

13.90 

30.5205 

30.5885 

22.67 

3.42 

3.42 

1.21 

18.04 

12.9 

13.8 

15.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

V/5 

TX98-15-10 

39 

3 

12.67 

30.8898 

30.9575 

22.57 

3.47 

3.47 

1.18 

17.92 

12.0 

12.0 

14.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

VI/I 

TX98-15-10 

39 

3 

13.30 

29.0683 

29.1282 

19.97 

2.69 

2.69 

1.07 

16.21 

13.9 

13.0 

13.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

Vl/2 

TX98-15-10 

39 

3 

12.87 

30.5460 

30.6135 

22.50 

3.29 

3.29 

1.20 

18.01 

13.6 

12.0 

13.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

VI/3 

TX98-15-10 

39 

3 

13.33 

32.1403 

32.2073 

22.33 

3.29 

3.29 

1.18 

17.86 

13.0 

13.0 

14.0 

62 

22 

186 

11/04/1998 

VI/4 

TX9 8-15-10 

39 

3 

12.90 

30.0831 

30.1532 

23.37 

3.66 

3.66 

1.22 

18.49 

12.7 

13.0 

13.0 

62 

22 

186 
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